Bolesława z Niruszkiewiczów 


RUEBENBAUERO WA 


żona c. k. Majora n. p. 


po ciężkiej chorobie zaopatrzona ss. Sakramentami umarła dnia 13. 
Grudnia 1885 r. w Bochni. 


Stroskany mąż wraz z dziećmi i pozostałą rodziną zapraszają krewnych, przyjaciół 
i znajomych na obrząd pogrzebowy, który się odbędzie w Bochni we Wtorek dnia 
15. Grudnia 1885 r. o godzinie 3. po południu. 


We środę dnia 16. Grudnia 1885 r. o godzinie 10. będą czytane 
św. Msze żałobne. 


Z drukarni W. PISZA w Bochni 1886, 


